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OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU 
z dnia 1 września 1997 r. 


Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. — Ordynacja 
wyborcza do rad gmin (tj. z 1996 r. Dz. U. Nr 84, poz. 387) podaje 
się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy w Gorlicach w województwie no- 
wosądeckim. 


I. DANE OGÓLNE 


l. Wybory przeprowadzono do | rady gminy, w tym: 
a) I rady w gminie do 40 tys. mieszkańców, 
b) nie dotyczy 
2. Utworzono | okręg wyborczy, w tym: 
a) | jednomandatowy dla wyboru l radnego w gminie do 40 
tys. mieszkańców, 
b) nie dotyczy 
3. Wybory przeprowadzono w l okręgu wyborczym. 
4, Głosowanie przeprowadzono w | obwodzie głosowania. 
5. Uprawnionych do głosowania było 305 obywateli. 
6. W wyborach wzięło udział, czyli oddało karty do głosowania 
42 obywateli, tj. 13,77% ogółu uprawnionych. 
7. Oddano głosów: 
a) nieważnych 1, tj. 2,38% ogółu głosów, 
b) ważnych 41, tj. 97,62% ogółu głosów, w tym 
c) ważnych bez dokonania wyboru — 0 tj. 0% ogółu głosów. 
8. Na ogólną liczbę | mandat kandydowało 3 kandydatów, a 
obsadzono w wyniku wyborów 1 mandat, co stanowi 100%. 


9. Wybrano 1 radnego, w tym: 
a) I do rady w gminie do 40 tys. mieszkańców, 
b) nie dotyczy. 
10. Liczba mandatów nie obsadzonych wynosi 0. 
Il. WYNIKI WYBORÓW DO RAD GMIN W OKRĘGACH 
JEDNOMANDATOWYCH 
Wybory przeprowadzono w | okręgu wyborczym. 
Ogółem na | mandat, spośród 3 kandydatów wybrano I radnego, 
tj. obsadzono 100% mandatów. 
Uprawnionych do głosowania było 305 obywateli. 
W wyborach wzięło udział, czyli oddało karty do głosowania 42 
obywateli tj. 13,77% uprawnionych do głosowania. 
Oddano głosów: 
a) nieważnych 1, tj. 2,38% oddanych głosów, 
b) ważnych 41, tj. 97,62% oddanych głosów, w tym 
c) ważnych bez dokonania wyboru 0 tj. 0% oddanych głosów. 


II. WYNIKI WYBORÓW DO RAD GMIN W OKRĘGACH 
WIELOMANDATOWYCH — nie dotyczy 


Załącznikiem do niniejszego obwieszczenia jest obwieszczenie za- 
wierające dane o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy 
w Gorlicach — wraz z nazwiskiem i imieniem wybranego radnego. 


Wojewódzki Komisarz Wyborczy: Ewa Rudnicka-Danielska 


Załącznik do Obwieszczenia Wojewódzkiego Komisarza 
Wyborczego w Nowym Sączu z dnia | września 1997 r. 


OBWIESZCZENIE 
o wynikach wyborów do Rady Gminy w Gorlicach 


W | okręgu wyborczym wybierano 1 radnego. 
Wyniki głosowania i wyniki wyborów przedstawiają się następująco: 


Okręg wyborczy nr 3 


a) osób uprawnionych do głosowania 305 
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b) oddanych głosów : 42 2. Barszcz Zdzisław 21 
c) głosów nieważnych l 3. Grabowski Janusz 13 
d) głosów ważnych 41, w tym IL. 
e) głosów ważnych bez dokonania wyboru 0 


W wyniku wyborów radnym został: 


f) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę W okręgu wyborżymińcć Barszcz Zis 
g 3 = ą zisław 


głosów ważnych: 
l. Bara Roman 7 
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